Superererodina Croslay 
Modello 120 Senior 

Chassis usato nel ricevitori super- 
Sondo, super-Rondeau, super- 
Amministratore. 

f-o schema qni ri]M>rtalo mostra il cir- 
coito fondamentale, sn cui sono hasali i 
ricevitori superelerodinu, costruiti dal- 
la Cro&ley Radio Corporation di Cincin¬ 
nati. 

1 mod el I i >uper-Rondeau e ■ super-Am- 
ministratorc, so no comuni radio-ricevi- 
lori, mentre il super-Sondo c inontalo 
in radio-fonngrafo. 


La particolarita di queslo cireuito con- 
si.ste nella valvola oscilfatrice V3, la qua¬ 
le funzione in pliodinatron (tcrmine 
usato dal dolt. Hull per designare l’o- 
scillatore con valvole a grigliascherrao, 
dove la tensione applicata alia placca e 
inferiore a quella della griglia-schermo: 
20 Volta di placca e 90 di griglia- 
schermo). 

Dovendo riparare questo apparecthio, 
consigliamo ai radiomeccanici di * pro- 
yare piu di una valvola, poiche non e 
raro il caso Vhe qualcuna di queste si 
rifiuti di oscillare. 1 valori del compo- 
nenti sono i seguenti: 


Condensatori 


C14 

C6 

C13 

CIO 

C9 

C8 C7 

Cll 



CI2 

Cl 5 


C16 

C20 

C21 

C17 

C19 


C18 



C3B 



C3C 




= 0,5 microfarad 

= 0,1 >» 

= 1.000 cm. 

= 2.000 ,, 

= 250 » 


= 9 microfarad eletirolitici 

— IS » elettrolilico 

= 1.000 mi. 

~ da 50 a 300 micro-microfarad semi-fisso 


Rcsistenze 


R1 


— 

10.000 

Ohm 

potenziometro per il controllo dell'intensita, avente il co 
mando comune con I'interruttore SW 

R2 

R4 

= 

375 

» 

flessibili 

R3 


= 

165 

» 

• » 

R5 


= 

20.000 

» 

punteggiata in rosso, arancio e nero 

R6 

R7 

= 

6.500 

» 

totali 

R8 


= 

1.750 

» 


R9 


ss 

2.000 

» 


R10 


= 

545 

» 


Rll 

R13 

= 

20 

n 


R12 


sts 

850 

» 



Le tensioni misurale con Tapparecchio 
in funzione, con il controllo ed inten¬ 
sity al massimo, e tensione applicata al 
trasformatore di 117 Volta, sono le se- 
guenti: 


Tensione di placca 
VI V4 = 160 Volta 

V2 =156 » 

V3 = 20 » 

V5 = 145 » 


V’6 V7 = 260 » 

V8 = 275 » per placca 

Tensione di filmnenlo. 

VI V2 VS V i V5 V6 = 2,5 Volta 
V6 V7 2,4 » 

V« = 4,9 .> 

Tensione di griglia-schermo. 

Vi V2 V3 V4 = 00 Volta 

Tensione negutiia di griglia. 

VI V4 = 1 Volta 

V2 = 7 „ 

V3 = I ,> 

V5 = 15 

V3 V7 = 54 


» 

»i 



